Artikel — [Beschreibung  _ _  — (My  |zeGartnr.| 
L 18091526" Monster S __20-G. J205] | 
Moden in 1 Farbe | ooo l e 
L | YST neon-gelb-maty TC-621 sw.-matt — | |552-40746 | 
26" Rock Shox Bluto RL Solo Air 1.5" tapered 15mm | | 001 
Federgabel RLO O2 _|Pushlock Remote Lock-Out assembled r. | | | 
Steuersatz — — — | CH-6201TW, 1.5" tapered 1-1/8" schwarz | |o60-87656 | 
Spacer  Jscwaz oo i S 
Vorbau Alternative __ |31,8mm, 7°, sw-matt, Styx 80mm Uno Grade | [061-72491 | 
Vorbau Alternative _|31,8mm, 7°, sw-matt, Styx 90mm Uno Grade |  |061-72492 | 
Lenker _[HB-RB12L-ENM 31,8mm,740/25mm 9%Uno Grade,sw-matt | [nicht itb. | 
Griffe Atem O o | 
Sattelstütze 2 |swmatt, Uno Grade, 31,6mm x 400mm | [061-32417 | 
Ste _[YUSTEK, SETA M1, Styx | Snichtit. | 
Sattel Alternative 2 |selle Royal Seta sw. |  [o6o-29365 | 
Sattelschee 3 wm O dowe | 
Bremse vR [Tektro Gemini HD-500, Shimano spec. Kompatibel sw. | | | 
Bremse HR [Tektro Gemini HD-500, Shimano spec. Kompatibel sw. | | | 
Bremse VR Alternative __|Tektro Orion HD-M730 l-Spec kompatibel sw | [040-32802 | 
Bremse HR Alternative _ |Tektro Orion HD-M730 I-Spec kompatibel sw | [040-32803 | 
Bremsscheibe vR [Rotor 203mm 6L. | mzn | 
Bremsscheibe HR [Tekto 180mm _  — — — |  mmæz | 
OlivePin o Teo ooo | oon | 
Bremstiüssigkeit [Tekto —  — Jonogası2 | 
Bremsklötze [Tekto ooo l S y 
Felge |26" HSIN CHUAN, 3579SW26AH, 13G x 32L, sw. | J | 
Speichen _  |2emmNrosw oo l e 
voo o wma. ss | oeoo | 
HR mas | ooo | 
VR Nabe [Formula SL-1240, 2SB, 13G/135/145mm, 32L.QR_ |  |o060-35636 | 
HR Nabe [Formula DHL175, 4SB, 13615/170/180mm, 32L.-QR_ | _ [060-35635 | 
Reiten VR/HR_ |26" Schwalbe, Jumbo Jim Snakeskin, 100-559 | [010-12362 | 
Reifen Alternative [559-102 VRB 332 SLS faltbar | [omo-o5213 | 
Reiten Alternative 1559-120 Jumbo Jim s/s faltbar |  [o1om2363 | 
Schlauch [SV13y, 90120-559 0EM___ | Jorooszse | 
Felgenband ei o ooo | 
KRG _______|OK-71S6Nssr1oo, 36/22 Z. sw. 170mm d | | 
kr [CK7156NSs/100, 36/22 Z. sw. 175mm | J | 
Innentager Be 
Pete en | ooz | 
Kette 2 ____|ShimanoonHast 10-f._ | [o6o-67696 | 
IKettenwechiserr 2 __|RD-M781SGS-10-1.sw. Shadow Top Normal |  |o60-82084 | 
umwerrer ______|FD-Ms1eD-10 sw. Direct Mount, Down Swing (High Ciamp) | __[oso-zso2ı | 
Shifter Paarweise 2 __|sL-MBto-1 2-f, sw. l-Spec ao | Joso-siozı | 
Schaltauge [ST 011, schwarz | Joso-ooses | 
Kassette | CS-HG50-10, 10-4. 11-362. | (06o-e6683 | 


Stand 9/2015; nachfolgend Änderungen möglich 


